GLOBAL VENDING 


RECOMMENDED FIELD TECHNICIAN STOCK 


COLIBRI 


r AK 1 IN U iVlBr^K 


STOCK 
LEVEL 

090421 

Gasket 

10 

092140 

Gasket 'O'-ring 112 

10 

093167 

Silicone gasket OR4118 

4 

094611 

Gasket 'O'-ring 

10 

094909 

Fuse lOA quick-blow 

10 

095624 

Gasket 'O'-ring 119 EP851 

2 

096355 

Micro-switcli 

2 

096553 

Gasket 'O'-ring 

2 

097103 

Fuse T1.25A 

10 

097544 

Fuse T125niA 

10 

097796 

Switcli 

1 

097917 

Busli seal 

2 

098687 

Coffee filter 

2 

098701 

Gasket 

2 

098707 

Volumetric counter 

1 

098808 

Mixer motor 

1 

098815 

Tliermic protection 

2 

099880 

Gasket 

2 

0V1141 

Micro-switcli 

1 

0V2131 

Burgess micro-switcli 

1 

0V2378 

Switcli 

1 

0V2534 

Board support 

1 

0V2930 

Coil 220V-50HZ 

1 

0V2964 

2-way valve busli + nucleus 

2 

0V2965 

Teflon gasket 

4 

0V2966 

3-way valve bush + nucleus 

1 
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